VikipeediA 

Avutu keel 


Avutu keel (on kasutatud ka nimetusi afutu keel ja fetu 
keel ) on peamiselt Ghanas kõneldav kvaa keel. See kuulub 
guangi rühma lõunaguangi harusse 

Avutu keelt räägib umbes 129 000 inimest Ghana 
pealinnast Accrast läänes. 
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avutu keel 

Kõneldakse 

Ghanas 

Kokku kõnelejaid 

129 000 (2013)W 

Keelesugulus 

Nigeri-Kongo keeled 
Atlandi-Kongo keeled 

kvaa keeled 

Potou-Tano keeled 

guangi keeled 

avutu keel 

Keelekoodid 

ISO 639-3 

afu 
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